BRONISŁAW 


KIEWICZ 


NASZ NAJDROŻSZY MĄŻ, TATUŚ, DZIADZIUS, ZIĘĆ I BRAT 


EM. DŁUGOLETNI PRACOWNIK „BUDOSTAL 9”, KOMBATANT II WOJNY ŚWIATOWEJ, 
UCZESTNIK WOJNY OBRONNEJ W 1939 R., BYŁY JENIEC WOJENNY STALAGU IV-B, 
ODZNACZONY MEDALEM ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI 


zmarł nagle w Krakowie, dnia 10 grudnia 1981 roku, w wieku 67 lat, 


pozostawiając nas pogrążonych w głębokiej żałobie i smutku: 


Wyprowadzenie Zmarłego z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w czwartek dnia 17 grudnia br. o godz. 10.40. 


Pozostali w głębokim bólu i żałobie: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI, TEŚCIOWA, SIOSTRA I RODZINA 


Nabożeństwo żałobne 


za spokój Jego duszy odprawione zostanie w kościele OO. Karmelitów w Krakowie przy ulicy 


Rakowickiej w czwartek 17 grudnia br. o godz. 8.30. 


